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商標について 

• Linux は Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。 

• Red Hat、Red Hat Enterprise Linux は、米国 Red Hat , Inc •の米国およびその他の国における商標ま 
たは登録商標でず。 

. EXPRESSBUILDER ®、 ESMPRO は日本電気株式会杜の登録商標です。 

記載の会社ぶおよび商品ぶはを杜の商標または登録商標です。 


オペレーティングシステムのま記について 

Red Hat Enterprise Linux 4 な 、 Red Hat Enterprise Linux 4 製品の Red riat Enterprise Linux 
AS 4 および Red Hat Enterprise Linux ES 4 の総称です。 


ごを意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

但）本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書に記載されている内容は2009年2月時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてくだ 
さ レ、。 

(4) 弊社の許可なく複製•改変などを行うことはできません。 

(5) 本書の内容について万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、や誤り、記載もれなどお気づきの 
ことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

(6) 運用した結果の影響については诚項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 



本書では、「 Express 5800 / T 120 a - M 」 、「 Express 5800 / T 120 a - E 」 および「 Express 5800 / GT 120 a 」 にな 
下のオペレーティングシステム(な降、 OS と略す)をインストールする方法について記載しています。 

• Red Hat Enterprise Linux AS 4 

• Red Hat Enterprise Linux ES 4 

去た、 な下のアーキテクチャを対象としています。 

• x 86 

. EM 64 T 

Express 5800シリーズに上記 OS をインストールするためには、な下の2つの方法があります。 

■シームレスセットアップ 

rLinux サービスセット」をご購入されたお客様向けに提供する Linux 簡易インストーラを使用するイン 
ストールホ法です。 

rEXPRESSBUILDERJDVD を使用し、 RAID システムの構築や OS 、 を種アプリケーションのインス 
トールに必要な情報を選択•入力する t 後は簡易的な操作でィンストールできます。 

シームレスセットアップでは工場組み込み出荷(な降、 BTO と略す)状態に復元されますが、パーティシ 
ョンや root パスワードの設定、およびインストールするアプリケーションを選択することができます。また、 
Linux Recovery パーティションがない場合、シームレスセットアップ時に Linux Recovery パーティショ 
ンを作成することもできます。ノくッケージについてはインストール後、 rpm コマンド、またはパッケージマネ 
ージャで追加および削除が可能です。 

シームレスセットアップにつ レ、ては、本体装置添付の「 ューザーズ ガイド」を参照してください。 

■マニュアルセットアップ 

OS や各種アプリケーションのインストール、初期設定などをひとつひとつ手作業で行うインストールホ 
法です。ィンストールするパッケージの選択など、高度な設定を行う場合は、本書に記載している手順に 
従い、マニュアルセットアップを実施してください。 

「 Linux サービスセット」をご購入されたお客様には、簡易的な操作でインストールできるシームレスセットア 
ップを推奨します。パッケージの選択など、詳細な設定を行う場合は、マニュアル七外アップを実施してくださ 
レ、。 


ご利用前に 


本書は、 Linux の基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったお客様を対象としています。 

弊社では、導入•運用時の手間やリスクを軽減できる製品として、 Linux (ディストリビューション)とサポートサ 
ービスなどを組み合わせた 「 Linux サービスセット」を提供しております。詳細に ついては、 「5付録」の 「Linux 
サービスセットに ついて」 を参照してください。 

「 Linux サービスセット」を未購入のお客様が本書をご利用になる場合は、な下のことをご了承の上、ご利用 
ください。 

. インストール時のヘルプデスク対応およびトラブル対応などに関するお間い合わせにはお答えできま 
せん。 

• 導入•運用を行ったことにより損害が生じた場合でも、弊社ではその損害について責任を負いません。 

ただし、ディストリビューション、カーネル、ドライバに依存しないハードウェアサポートは、 
ExpressSupportPack などの各種保守サービスにてご提供レ、たします。 





本書で使用する記号について 


本書では、が下の記号を使用します。それぞれの記号の意みはな下のとおりです。 


ぺ〇里 ま 


インストールを行う際に守らなければならない事柄や特にを意が必要な点を示します。 

州な ヒント 1 

知っておくと役に立つ情報などを示します。 


参考資料 


な下の情報は本書作成時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。 

■ レッドハット株式会社公開資料 

• rRed Hat Enterprise Linux 4 インストールガイド」 

Red Hat Enterprise Linux 4 のインストールに関して、準備などのを本概念やステップノくイステッ 
プのインストール手順など 、 Red Hat Enterprise Linux 4 のインストールを行なう際に有用な情報 
が記載されております。 

「Red Hat Enterprise Linux 4 インストールガイド」は、な下の手順で入手できます。 


(1) レッドハット株式会社 ( https :// www . ip . redhat . com /) にアクセスしてください。 

(2) 上段メニュー"サポート"をクリックしてください。 

(3) 二段目メニュー"ドキュメント’’をクリックしてください。 

(4) “Red Hat Enterprise Linux 5 / Red Hat Enterprise Linux 4 。の ‘' マニュアル . リリ ■ — スノート等 " をクリ 
ックしてください。 

(5) “Red Hat Enterprise Linux 4 ドキュメント " の。インスト ■ — ルガイド - x 86, Itanium ™， AMD 64 と 
Intel ® Extended Memory 64 Technology ( Intel ® EM 64 T )" をクリック、または下段の" PDF "、 
" RPM"、"HTML Tarb 址"からダウンロードしてください。 


■ TEXPRESSBUILDERJDVD に格納されている資料 

な下の資料は「 EXPRESSBUILDERJDVD のオートランで起動するメニューより参照してください。 


.「README ( HTML )」、 「README (テキスト)」 

BTO 時や 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を使用したセットアップ時に行っている初期設定処巧、お 
よび設定の変更方法、追加アプリケーションなどについて記載しています。 

• 「ユーザーズガィド」 

シームレスセットアップ、アプリケーション および ハードウェア 構成などに ついて 記載して います。 

•「 ESMPRO / ServerAgent ( Linux 版）インストレーションガイド」 

ESMPRO / ServerAgent とサーバマネージメントドライバ ( OpenIPMI ) のインストールについて記載 
しています。 

.「Universal RAID Utility Ver2.0 ユーザーズガイド」 

Universal RAID Utility のインストールおよび操作ホ法、機能について記載しています。 

■「 Linux サービスセット J に同巧されている資料 (「 Linux サービスセット J をご購入のお客様のみ） 

• 「初期設定および関連情報について」 

BTO 時の初期設定および関連情報について記載しています。 

■インストールディスクに格納されている資料 

インストールディスクについては、「3.1.2インストールディスク作成方法」を参照してください。 

.「 RELEASE - NOTES - en ( HTML )」、「 RELEASE - NOTES - UiV - en ( HTML )」( iV は、い 7) 

Red Hat Enterprise Linux 4 についての情報(英語)が記載されており、アップデートごとに用意さ 
れております。 

インストールディスクの1か目を参照してください。 
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NEC 8 番街 ( https :// www . express . nec . co . jp / liniix / index . html ) ヘアクセスして くに 己•レ、。 

ページ左側メニューよグ‘ドライバ情報"をクリックしてください。 

ページ左側メニューより‘‘ドライバ情報一覧"をクリックしてください。 

表示されたページ内の表から、ご使用のレ、ードウエア種另 IJ 」 と 「0 S / ハードウ卫ア」に対応する"詳細"をク 
リックしてくだ'さい。 

表示されたページ内の表から、ご使用の「ドライバ名」と 「0 S リビジョン」に対応する記号をクリックしてくだ 
さい。 

カーネルバージョンに 対応したドライバを ダウンロードして ください。 


^なお、が下の URL に直接アクセスすることで手順 (1) 〜 (3) を省略できます。 

httpsV / www . express . nec . co . ip / linux / su £^ orted - driver / toD.html 


工場組み込み出荷時の初期設定および関連情報 


「Linux サービスセット」に添付されている「初期設定および関連情報について」に BT 0 時の初期設定およ 
びサポートについての関連情報を記載しています。「初期設定および関連情報について」は、「4インストール 
後の設定」の完了後、追加の設定などを行う場合に必要となりますので大切に保管してください。 


コマンドについて 


本書に記載されている‘ ザ’ は、 コマンド プロンプトを示しています。記載されている コマンドは root ユーザで 
実行してください。 

コンソール端末ではコマンドの表示する日本語のメッセージが表示できませんので 、X Window System の 
GNOME 端末などを使用してください。または、な下のコマンドを実行し言語設定を英語に変更してください。 
(コマンド実行後はメッセージが英語で表示されます。） 

# export LANG 二 C 


ま t リモートうも接続を行う場合は UTF -8 に対応した端末エミュレータを使用してください。 


増設オプションボードのドライバについて 


増設オプションボードをご使用になる場合は、別途カーネルバージョンに対応したドライバが必要になる場 
合がありますので、必要に応じて入手してください。 

NEC 8番街のウ卫ブサイトで公開しているドライバは、な下の手順で入手できます。 

※な下の手順は本書作成時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。 


Xu/ Xu/ \17 Xu/ \—/ Xu/ 

12 3 4 5 6 

/(\ /(\ /(\ /UN /UN /UN 
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各章では、な下の内容を記載します。 


I 2事前検討•を意事項 

この章では、事前に検討が必要な事項および注意が必要な事項につレ、て記載してレ、ます。 

パーティションレイアウトでは、インストール時に割り当てることが可能なマウントポイントや最低限必要 
なパーティションサイズについて記載しています。特にパーティションレイアウトについては、インストール 
後の変更が難しいため、今後のシステムの運用を考慮し、事前に検討することをお勧めします。 

パッケージグループでは、インストール時に選択できるパッケージグループについて記載しています。 
システムの運用に必要なパッケージを事前に検討することをお勧めします。 

注意事項では、インストール時に注意ボ必要な事項について記載しています。 


I 3インストール 

この章では、 0 S のインストールに際して事前に準備が必要な内を、および基本的なインストール手順 
につレ、て記載してレ、ます。 

インストールに際して事前に準備が必要な内容として、インストールディスクの作成方法およびドライバ 
ディスクの作成方法について記載しています 。 Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールする時に使 
用するインストールディスクについては、装置により異なります。必ずインストールディスクを確認の上、イ 
ンストールを行ってください。 

また、インストールでは基本的なインストール手順について記載しています。システムの目的により、イ 
ンストール手順は異なりますので、システムの目的に合った設定でインストールを行ってください。 

■ 4 インストール後の設定_ 

この章では、初期設定スクリプトの適用、カーネルの追加インストールおよびアプリケーションについて 
記載しています。 

初期設定スクリプトの適用では、カーネルドライバの適用およびシステムの各種設定を行います。シス 
テムを安定稼働させるため、必ず初期設定スクリプトを適用してください。 

本体装置の構成により追加でカーネルをインストールする必要がある場合があります。追加でインスト 
ールが必要になる条件を確認の上、必要に応じてカーネルの追力日インストールを行ってください。 

また、システム運用に必要なアプリケーションの情報についても記載しています。 

|5付録 

この章では、 kernel'largesmp ノくッケージのインストール手順およびインストール時に発生する可能性 
があるトラブルへの対処やユーザサポートについて記載しています。 

インストール時に障害が発生した場合、該当する項目がないか確認してください。 
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嘗前検討•を意事項 

事前に検討が必要な事項および注意が必要な事項を説明します。インストール前に必ずお読みください。 

2.1 事前検討 

0 S のインストール前にレべつかの項目を検討しておく必要があります。特にパーティションレイアウトに 
ついては、インストール後の変更が難しいため、今後のシステムの運用を考慮し、事前に検討することを 
お勧めします。 

2.1.1 カーネル について 

Red Hat Enterprise Linux 4.7 は、本体装置に搭載されている論 S CPU の数によってインスト 
ールされるカーネルが異なります。 

また、 hugemem カーネルは論理 CPU 数、搭載メモリ容量に関わらずインストールされません。 
hugemem カーネルのインストールについては、「4.3 kernel - hugemem について」を参照してくださ 
い。が下の「インストールされるカーネル」につレ、ては 、 Red Hat Enterprise Linux 4.7 でインストー 
ルされるカーネルのバージョンです。 


アーキテクチヤ 

論理 CPU 数 

インストールされる力ーネル 

x 86 

2 個な上 

2.6.9- 78 .EL 

2.6.9- 78 .ELsmp A 

EM 64 T 

8個な下 

2.6.9- 78 .EL 

2.6.9- 78 .ELsmp A 

9個な上 

2.6.9- 78 .EL 

2.6.9- 78 .ELlargesmp * 


* 初期状態で起動するカーネル 


レッドハット株式会社がサポートしているをカーネルの最大メモリ容量はな下のとおりです。 


力ーネル 

x 86 

EM 

[64 T 

ES 

AS 

ES 

AS 

2.6.9-78 .EL 

16 GB 

16 GB 

16 GB 

128 GB 

2.6.9-78 .ELsmp 

16 GB 

16 GB 

16 GB 

128 GB 

2.6.9-78 ,ELhugemem 

16 GB 

64 GB 



2.6.9-78 .ELlargesmp 



16 GB 

128 GB 
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2.1.2 パーテイシヨンレイアウトについて 

インストール時には、な下のマウントポイントおよび任意のマウントポイントに対して、パーテイシヨ 
ンを害 ij り当てることができます。 


マウントポイント 

概要 

/boot 

カーネルおよび起動に必要なファイルが格納される領域です。 

/ 

ルートディレクトリの領域です。他のマウントポイントに/ くーティシヨンカ《 

害 1 阳当てられない場合、 7" と同じパーティシヨンに格納されます。 

/home 

ユーザのホームディレクトリ用の領域です。 

/tmp 

-時ファイル用の領域です。 

/usr 

各種プログラム用の領域です。 

/var 

ログやスプールファイルなど、頻繁に更新されるデータ用の領域です。 

/ usr/local 

口ーカルなプログラム用の領域です。 

/opt 

パッケージ管理されたプログラム巧の領域です。 

^ diskdump 機能を 

巧用する場合には、 diskdump 専用のパーティションが必要です。 


「Linux お張サービスセット」をご購入のおを撤ん 「 Linux が:張サービスセット」に添付されて 
いる「初期設定および関連情報について」を参照してください。 

すべてのマウントポイントに対し、パーティションを害 Ij り当てる必要はありませんが、システムの目的、 
負荷およびメンテナンスなどを考慮し、パーティションを割り当ててください。 

例えば、ウェブサーバとしてシステムを運用する場合、 7 var " にログが大量に格納される可能性が 
あります。 "/" と同じパーティションを使用すると、大量のログによりパーティションに空き容量がなくな 
り、システムが正常に運用できなくなる可能性があります。このような場合、 7 var " を別パーティション 
として害りり当てることをお勧めします。 

前述のマウントポイントに割り当てるパーティションな外に swap パーティションが必要です。 swap 
パーティションは仮想メモリのサポートに使用されます。システムが処 a しているデータを格納するメ 
モリが不足した場合にデータは swap パーティションに書き込まれます。 

swap パーティション、 /boot パーティションのサイズは、な下の情報を目をに確保してください。 

swap パーティシヨン (256 MB な上:レッドハット株式会社推奨） 

本体装置の搭載メモリ容量より、な下の算出式から swap パーティションサイズを求めてくだ 
さい。搭載メモリ容量が大きい場合、 swap をほとんど使用しないことも考えられます。システム 
の目的および負荷などにより、適切なサイズを確保してください。 

また、システムの運用中に free コマンドで swap の使用状況を確認することができます。 
swap の使用率が高い場合は、 swap パーティションのあ張やメモリの増設を検討してください。 


搭載メモリ容量 

swap /くーテイシヨンサイス 

2 GB 未満 

搭載メモリ容量の 2 倍 

2 GB レ: i 上 32 GB 未満 

搭載メモリ容量+ 2 GB 

32 GB お^上 

搭載メモリ容量 

《搭載できるメモリ容量は本イ 

本装置により異なります。 


《算出式はレッドハット株式会社公開資料の 「Red Hat Enterprise Linux 4 
インストールガイド」より引用して V 、ます。 


ぺ〇ぉ ま 

搭載メモリを量と比較しディスク容量が少ない場合、上記算出式で求めた swap パ 
ーティションサイズが確保できない可能性があります。また、 swap パーティションサイ 
ズが大きい場合、他のパーティションを圧迫してしまうことや、パフォーマンスが低下 
する恐れがあります。上記算出式は目まですので、システムの運用に合わせ swap 
パーティションサイズをみ定してください。 
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/boot パーティシヨン (100MBla 上 : レッド ' ハット株式会社推奨） 

/boot パーティションはディスクの先頭に作成し、セキュリティ修正やバグ修正された最新の力 
ーネルを追加インストールする場合がありますので、 200 MB 〜 300 MB 程度のパーティションサ 
イズを確保することをお勧めします。 

また、/ boot パーティションの空き容量が不足した場合は、不要なカーネルパッケージを削除 
してください。 

BT0 時に設定しているパーティションレイアウトは、な下のとおりです。 


*1 


*2 

*3 


*1 


*3 


*1 


*3 

*1swap パーティションサイズは搭載メモリ容量の 2 倍(最大 2,048 MB) で確保していま 
す。 

*2 未確保領域を使用する場合は fdisk コマンドなどを使用してください。 

*3 シームレスセットアップで 使用す るパーティションです。シームレスセットアップについて 
は、「ユーザーズ ガイド」 を参照してください。 


パーテイシヨン 

サイズ 

ファイルシステム 

パターン 1 


swap 

2,048 MB 

sw&p 


/boot 

200 MB 

ext 3 


/ 

10,240 MB 

ext 3 


未確保領域 

残りすベて 

空き 


Linux Recovery / く一 インヨン 

約 5,000 MB 

vfat 

パターン 2 


swap 

2,048 MB 

swap 


/boot 

200MB 

ext 3 


/ 

10,240 MB 

ext 3 


/var 

10,240 MB 

ext 3 


/home 

残りすベて 

ext 3 


Linux Recovery / く一于 インヨン 

約 5,000 MB 

vfat 

パターン 3 


swap 

2,048 MB 

swap 


/boot 

200MB 

ext 3 


/ 

残りすベて 

ext 3 


Linux Recovery / く一 インヨン 

約 5,000 MB 

vfat 


ぺ包 ヒント 1 
.LVM 機能について 

システムをを性向上のため、 BT0 時には LVM 機能は使用しておりません。必要な場合の 
み使用することをお勧めします。 
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2.1.3 パ、ジケージグループについて 

Red Hat Enterprise Linux 4 のインストール時に選択できるパッケージグループはが下のとおり 
です。システムの目的に合わせて、パッケージを選択してください。また、が下の表中の/印は、 
BTO 時に選択して レ、る パッケージグループを示してレ、ます。 

^をアプリケーションでインストールされるパッケージについては、各アプリケーションのガイド 
を参照してください。 


パ ッケー ジグ ルー ブ 

x 86 

EM 64 T 

Desktops 


X Window System 

ン 



GNOME デスクトップ環境 




KDE(K デスクトップ 環撤 



アプリケーシヨン 


エディタ 




技術をと科学系 




グラフィカルインターネット 




テキストべースのインターネット 


ン 


Office / 生産性 




サウンドとビデオ 




著作と発行 




グラフィクス 




ゲームと娛楽 



サ 

— バー 




サーバー 設定 ツール 

ン 



Web サーバー 


ン 


メ—— J レサ—— /く —— 

ン 



Windows ファイルサーバー 




DNS ネームサーバー 




FTP サーバー 

ン 

ン 


PostgreSQL データべース 

ン 



MySQL データベース 




ニュー スサーバー 

ン 



ネットワークサーバー 




レガシーなネットワークサーバー 

ン 


開 

発 


開発ツール 

ン 



X ソフトウェア開発 

ン 

ン 


GNOME ソフトウェア開発 




KDE ソフトウェア開発 




レガシーなソフトウ X アの開発 

ン 


System 


管理 ツール 




システムツール 




巧刷サポート 


ン 


OpenFabrics Enterprise 了 イストリヒユーンヨン 


心 

そ 

し uiiiy と t し1 し liA し _y じ li 。し ipyui し 

の他 




すべて 




最小 




は、パッケージダループの選択ができません。 

E _ I は、 Red Hat Enterprise Linux 4 のデフオルトで選択されているパッケージグループです。 

*1 詳細をクリックし、 K 下のパッケージを追加で選択しています。 

" dhcp - DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ) サーバーとリレーエージェント" 

*2 詳細をクリックし、全てのパッケージを選択しています。 

*3 詳細をクリックし、な下のパッケージのみを選択し、その他のパッケージはすべてチェックを外し 
てレ、ます。 

" sysstat - システム監視コマンドの sar と iostat " 
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2.2 注意事項 

インストール時に注意が必要な事項を説明します。事前に確認を行ってください。 

2.2.1 インストールディスクについて 

インストール時には必ず Red Hat Enterprise Linux 4.7 のインストールディスクを使用してくださ 

ぃ。_ 

作 巧 反 F 1 

Red Hat Enterprise Linux 4.7 は 、 Red Hat Enterprise Linux 4 の継続的なサポート、 
およびメンテナンスとしてリリースされる定期的なアップデートです。 

なお 、 Red Hat Enterprise Linux 4.7 のインストールディスクは新規のインストールのみ 
使用でき、運用中のシステムに Red Hat Enterprise Linux 4.7 のインストールディスクに 
収録されている RPM パッケージを一括して適用する仕組みは提供しておりません。 

2.2.2 本体装置の構成について 

インストール時の本体装置の構成について、な下の点、に注意してください。 

. BTO で装置を購入後にオプションの追加接続を行っている場合は、 BTO 時の構成に戻して 
インストールを行ってください。 

I ク 10 ヒント 

インストール後に再度オプションを接続する場合には、必要に応じてドライバを適用 
してください。 

• OS をインストールするハードディスクドライブな外のハードディスクドライブが接続されている 
場合は、それらのハードディスクドライブを取り外してインストールを行ってください。 

また、 RAID コントローラ配下のハードディスクドライブにインストールする場合は、論理ドライ 
ブを複数作成せず、1つだけ作成してインストールを行ってください。複数の論 a ドライブを 
作成する場合は、インストール完了後、 RAID コントローラ添付の説明書を参照し、追加作成 
してください。 

. 0 S をインストールするハードディスクドライブおよび RAID コントローラ配下の論理ドライブ 
("/" および"化 oot " を配置するドライブ)に、2,097，152 MB (2 TB ) な上の容量のものを使用す 
ることはできません。2,097，1日 2 MB (2 TB ) な上のを量のものを使用した場合、正常に 0 S を 
インストーノレできません。 

2.2.3 RAID コント ローラに ついて 

RAID コントローラを使用する場合、「ユーザーズガイド」および RAID コントローラ添付の説明書 
を参照し、 RAID システムを構築してください。 
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ィン乂卜~ル 

Express 5800 シリーズに Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールする方法について説明します。な 
お、インストールには 、 Red Hat Enterprise Linux 4.7 のインストールディスクを使用します。 

3.1 事前準備 

インストール前にご準備いただくものについて説明します。 

3.1.1 インストールに必要なもの 

インストール時にな下のものが必要です。事前に準備してください。 

■レッドハット株式会社から入手するもの 

• rRed Hat Enterprise Linux 4 インストールガイド」 

• インストールディスク 

(作成方法は、「3.1.2インストールディスク作成ホ法」を参照してください。） 

I 八！^ 

Red Hat Enterprise Linux 4.7 向けの 「 Linux メディアキット」をご購入のお客様は、 
インストールディスクを作成する必要はありません。 


Red Hat Enterprise Linux AS 4 

x 86 の攝合 

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( x 86) Install Disc 1 〜日」 

または 、 「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( x 86) Install DVD 」 
EM 64 T の攝合 

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( EM 64 T ) Install Disc 1 〜目」 
または 、 「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( EM 64 T ) Install DVD 」 


Red Hat Enterprise Linux ES 4 

x 86 の攝合 

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( x 86) Install Disc 1 〜目」 

または 、 「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( x 86) Install DVD 」 
EM 64 T の場合 

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( EM 64 T ) Install Disc 1 〜5」 
または 、 「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( EM 64 T ) Install DVD 」 


■本体装置に添イ寸されているもの 

• 「インストレーシヨンサプリメントガイド」（本書) 

• r EXPRESSBUILDERJ DVD 
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■お客様にご準備いただくもの 

• ディスプレイ 
• キーボード 

• マウス 

. フロッピーディスクドライブ(ドライバディスク用） 

• フロッピーディスク1枚(ドライバディスク用） 

. CD - R または、 DVD - R への書き込みが可能な環境(インストールディスク用） 

. 空の CD - R 媒体日枚 

または、空の DVD - R 媒体1枚(インストールディスク用） 

I 作 I な ヒント I 

インストールに使用するインストールディスクは、 CD - R または DVD - R どちらか一方 
をご準備ください。 

3.1.2 インストールディスク作成方法 

Red Hat Enterprise Linux 4.7 のインストールディスクは、が下の手順に従い作成してくださ 
い。 

^が下の手順は本書作成時点、のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。 

1 . Web ブラウザを使用し 、 Red Hat Network pit か sV / rhn . redhat . com /) にログ インしてくださ 
い。 

I 夕 り ヒント I 

Red Hat Network を利用する口よ、アカウントを作成し 、 Red Hat Network ID を 
登録する必要があります。 

2 . ページ上部のメニューより "チャンネル" を選択してください。 

3 . 「ソフトウェアチャンネルの全一覧」ページ左部のメニューより" ソフトウェアのダウンロード" を 
選がしてください。 

4 . 「ソフトウェアチャンネル」よりダウンロードするチャンネルを選択してください。 

Red Hat Enterprise Linux AS 4 

x 86 の場合 

“Red Hat Enterprise Linux AS ( v . 4 for 32 -bit x 86)" 

EM 64 T の場合 

“Red Hat Enterprise Linux AS ( v . 4 for 64 -bit AMD 64 /Intel EM 64 T )，’ 

Red Hat Enterprise Linux ES 4 

x 86 の場合 

"Red Hat Enterprise Linux ES (v. 4 for 32-bit x86)" 

EM 64 T の 場合 

"Red Hat Enterprise Linux ES (v. 4 for AMD64/lntel EM64T)" 

5 . "最新のリリース "より 、 Install DVD または 、 Install Disc 1 〜 5 の ISO フォーマットイメージ 
ファイルをダウンロードしてください。 

ぺ包 ヒント 

Red Hat Enterprise Linux 4.7 より新い、アップデートがある攝合は、 "が前のリリ 
— スのに〇イメージの表示" から 、 Red Hat Enterprise Linux 4.7 用の ISO フホ 

ーマットイメージファイルをダウンロードしてください。 
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6 . ダウンロードした ISO フォーマットイメージフアイルの md5sum とダウンロードページに記載さ 
れている MD 目 Checksum が一致することを確認してください。一致していない場合は、再度 
目 •の手順を繰り返しダウンロードしてください。 

が下のコマンドで md 目 sum を表示することができます。 

# md 己 sum ^ て sO フォーマット イメージ フアイノレ名!" 


7 -ダウンロードした ISO フォーマットイメージファイルを CD - R または、 DVD - R に書き込み、イ 
ンストールディスクを作成してください。 


8 . 各インストールディスクにが下のように記入してください。 

Red Hat Enterprise Linux AS 4 
CD-R の攝合 

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 (グーキデク;戸 Install Disc N \ 

DVD-R の場合 

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 (グーキテクチャ ) Install DVD 」 


Red Hat Enterprise Linux ES 4 
CD-R の攝合 

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 (グーキテクチャ ) Install Disc TV 」 

DVD-R の攝合 

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 (グーキテクチャ ) Install DVD 」 

《（グーキデクデ个)は、 （ x 86) または ( EM 64 T ) を、 N は、 1〜目を記入 
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3.1.3 ドライバディスクについて 

インストール時には 、 Red Hat Enterprise Linux 4.7 用のドライノくディスクが必要になります。 
本体装置でドラィバディスクを作成する場合、が下の手順に従ってください。 

ク^ をヒ河 

本体装置な外でドラィバディスクを作成する場合、本体装置に添付の 
rEXPRESSBUILDERJDVD のオートランで起動するメニューから作成できます。詳細は 
「 ユーザーズガイド」 に記載されている「3ソフトウェア編」の「 EXPRESSBUILDERJ の項 
目を参照してください。 

1 . 本体装置の電源を ON にしてください。 

艺. 光ディスクドライブに 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を挿入してください。 

3 . リセットト Ctrl>+<M>+<Delete> キーを押す)または電源を OFF / ON し、本体装置を再起動 

してください。 

4 . 「 Boot selectionJ から" Os installation *** default …"を選択してください。 

5 . EXPRESSBUILDER の TOP メニューが表示されます。 

6 . "Linux 用ドライバディスクを作成する" を選択し、 [ 次へ ] を押してください。 

7 . フロッピー ディスクドライブに フロッピー ディスクを挿入してください。 

8. インストールするディストリビューションを選択し、 [実行する] を押してください。 

画面の指示に従い、ドライバディスクを作成してください。 

■tied Hat Enterprise Linux AS 4 

x 86 の場合 

Red Hat Enterprise Linux AS 4 は 86 j 
EM 64 T の場合 

"Red Hat Enterprise Linux AS 4 (EM64T)" 

Red Hat Enterprise Linux ES 4 

x 86 の場合 

"Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86)" 

EM 64 T の場合 

"Red Hat Enterprise Linux ES 4 (EM64T)" 

9. 作成完了後、フロッピーディスクドライブうもフロッピーディスクを取り出し、選択したディストリ 
ビューションあをフロッピーディスクのラベルに記入してください。 

な降、 「 Linux 用ドライバディスク」と呼びます。 

I ク 1 な ヒント I 

「 EXPRESSBUILDERJ DVD のバージョンにより「 Linux 用ドライバディスク」の内 
容が異なりますので、注意して保管してください。 

10 . [戻る] を押してください。 

11 . 光ディスクドライブから 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を巧り出し、 "EXPRESSBUILDER を 

終了する" を選択し、 [ 次へ ] を押してください。 

12 . 確認のダイアログが表示されますので、画面の指示に従い EXPRESSBUILDER を終了し 
てください。 
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义 2 インストール 

Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールするための基本的な手順を説明します。 

詳細については 、 「Red Hat Enterprise Linux 4 インストールガイド」を参照してください。 

I 作巧 反 R 

BTO 時の設定については「2.1事前検討」に記載しています。必要に応じて参照してくださ 
ぃ。 

1 . 本体装置の電源を ON にしてください。 

2 . インストーラを起動するため、光ディスクドライブにな下のインストールディスクを挿入してくださ 
い。 

巧 〇 重ま I 

インストールディスクは、必ず Red Hat Enterprise Linux 4.7 のインストールディスクを使 
用してください 。 Red Hat Enterprise Linux 4.7 な外のインストールディスクでは、インスト 
ールできません。 

Red Hat Enterprise Linux AS 4 

x 86 の場合 

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 け 86) Install Disc 1」 

または 、 「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( x 86) Install DVD 」 

EM 64 T の場合 

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( EM 64 T ) Install Disc 1」 

または 、 「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( EM 64 T ) Install DVD 」 

Red Hat Enterprise Linux ES 4 

x 86 の攝合 

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( x 86) Install Disc 1」 

または 、 「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( x 86) Install DVD 」 

EM 64 T の場合 

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( EM 64 T ) Install Disc 1」 

または 、 「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( EM 64 T ) Install DVD 」 


3 -リセット ト Ctrl>+<A い +<Delet い キーを押す)または電源を OFF/ON し、本体装置を再起動して 
ください。 

4 . boot 画面が表示されます。 

boot プロンプトにが•下のように入力し、 < Enter > キーを押 
してください。 

x 86 の場合 

'linux dd usb-handofr apic=bigsmp 
EM 64 T の場合 
"linux dd usb-handoff’’ 

ク度を s 

一定時間入力がないと自動的にドライバディスクの読 
み込み処理をスキップし、インストール画面に移行し 
ます。再度3.の手順から実施してください。 
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5 -ドライバディスクの有無を確認するメッセージ ("Do you have a driver dis い")が表示されます。 
[ Yes ] を押してください。 

巧 ヒン日 

フロッピーディスクドライブを指定するメッセージ (“You have multiple devices …")が表 
示された場合は、 " sda " を選択し [ OK ] を押し6.の手順へお進みください。 

6 . ドライバディスクの挿入を要ホするメッ七ージ ("Insert your driver disk into ...") が表示されます。 
フロッピーディスクドライブに 「 Linux 用ドライバディスク」を挿入し、 [0 K ] を押してください。 

7. 化のドライノくディスクの有無を確認するメッセージ ("Do you wish to load ...") がま示されます。 
[ No ] を押してください。 

8 . インストールディスクを確認するメッセージ ("To begin testing the CD ...") が表示されます。 
[ Skip ] を押してください。インストールディスクのチユックが必要な場合は、 [0 K ] を押してください。 

9. ようこそ画面が表示されます。凹 ext ] を押してください。 

10. 言語の選択画面が表示されます。 " Japanese (日本語)"を選択し、的 ext ] を押してください。 

11. キーボードの設を画面が表示されます。 " Japanese " を選択し[次的)]を押してください。 

12 . インストール方法についての画面が表示されます。 

"インストールの"を選択し、[次 ( W ] を押してください。 

A 度を g 

インストール時のシステム構成により、この画面が表。;さ 
れない場合があります。 


13. ディスクパーティションの設定画面が表示されます。 

"Disk Druid を使用して手動パーティシヨン設定也)" を選択 

し、[次 ( W に押してください。 




14. Disk Druid を使用したパーティション設定画面が表示されます。 

必要に応じてパーティションを設定し[次 ( N )] を押してください。パーティションレイアウトについて 
は、「2.1.2パーティションレイアウトについて」を参照してください。 
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red hat 


パーティションレイアウトが表示されています。 
必要に応じて変更してください。 

タイプが vfat で 容量が約日 GB のパーティショ 
ンはシームレスセットアップ 時に使用す る Linux 
Recovery パーティションです。 不要な場合は削 
除してください。 


じついてキ的けが必妄なホ合じ 

は、が品マニュアルを參規して 
下さい。 I 

自色]バーティシヨン設定を和用 
しているホをは，巧なのバー 
ティシ3ン設定をミけ入れる 
(巧をクリック）か、手!/)バ ー I 
ティシ3ンを定ツールで設定 
を巧正します。 

システムをキかでパーティシヨ 
ン設定しているホをは現在の 
ハードディスクとそのパーティ 
シヨンが下にま示されていま 
す。パーティシヨンツールを 
巧って、システムにバーティ 
シヨンを巧が、巧美、削除しま 

ホ 


ホな(化） 


MU ( 目） 



刖おの） I ]リセッ K 5) 


^ デバィス 

Mount Point/ 
RAID/Volume 

タイプ 

フォーマット 

ち量 

(MB) 

巧^ 


マ /\—ドディスク 






マ /dev/sda 






/dev/sdal 

/boot 

ext3 

✓ 

204 

1 

/dev/sda2 

ex け 

ゾ 

10237 

27 

マ /dev/sda3 


旅な なは 


18724 

1332 

/dev/sda5 


swap 


2047 

1332 

をき 


自由 巧は 


16677 

1 的 3 

/dev/sda4 


vfat 


5005 

3719 

\ _ 





一 


因 □ RAID デバイス/ LVM ポリュームグルーブメンバーを；巧示にする (G) 


[ I © ヘルブを历す ( H ) I [ i タリりースノ ート（居 ）I 


I 巧る(臣 ） I I ► ■な化）] 


15. ブートローダの設定画面がま示されます。設定を確認後、[次的)]を押してください。 

16. ネットワークの設定画面が表示されます。設定を確認後、 [次 汹リを押してください。 

17. ファイアウォールの設定画面が表示されます。ファイアウォールの設定を確認してください。 

また、 「 SELinux を有珊こしますか？域」を" 無効" に設定してください。設定を確認後、 [次似)] を 
押してください。 

SELinux を" アクティブ" または"警告"に設定した場合でも、「4.2初期設定スクリプトの適 
用」の手順を実施すると BTO 時との互換性を保っため、 SELinux は" 無効" に設定されま 
す。 


18. 言語サポートの選択画面が表示されます。設定を確認後、 [次的)] を押してください。 

19. タイムゾーン設定の画面が表示されます。タイムゾーンを確認後、 [次的)] を押してください。 

20. root パスワードの設定画面が表示されます。 root パスワードを入力し、 [次的)] を押してください。 

21. パッケージインストールのデフオルト画面が表示されます。 

"インストールするソフトウェアパッケージをカスタマイズに)" 

を選択し、 [次汹)] を押してください。 
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22 . パッケージグループの選択画面が表示されます。システム 
の目的に合わせてパッケージグループを選択し、[次的)]を 
押してください。 

作 反 反 F ] 

「2.1.3パッケージグループについて」を参考にしてくだ 
さい。 


23. インストールの準備が完了したことを示す画面が表示されます。[次 ( N リを押してください。 



24. インストールディスクの確認画面が表示されます。インストー 
ルディスクを準備し、 [続行に)] を押してください。インストー 
ル状況により、インストールディスクが要ホされますので、必 
要に応じてインストールディスクを交换してください。 

I か 包 ヒント 

インストール時に使用するインストールディスクにより、 
確認画面が表示されない場合があります。 



インストールを楠売下 


* 呈：巧 S クリッ7すると Red 
Hat 巨 nter 口 rise Linux AS のイン. 
ストールが同巧され 
イブへめホべレーテ.. 

ムの«き&みが姑ま*- 
プロ C スをなリち才こ 
せん . RedhatEnlerf 
AS のインストールを 


ンビユータめリセッ 
巧すか- ControE - Alt-l 
a 巧してコンビ 3- そ 
し#す。そして.ア; • 

リブート S 面の>ッ1 
されている田にインストールツ 
ティ7を巧リ(»きます- 



々1*けす《田じこ〇6助06»!*して下かイ5 
インストール左中止す 51* を.•宙店か-吉1*«しで下«い， » 

^-^-1 >-1 •' 

1 再卸 (B1 I Il'iI! 唯 ', 'J 【 


.，け *れ化1] I 因 I "' 


[► wa) I 


25. インストールの完了画面が表示されます。光ディスクドライブろみインストールディスクを、フロッピ 
ーディスクドライブから 「 Linux 用ドライバディスク」を取り出し、[再起動任)]を押し、システムを再 
起動してください。 

ク 1〇 ヒント I 

本体装置の構成により、再起動できない場合があります。 

リセットト Ctrl >+< M >+< Delet いキーを押す)または電源を OFF / ON し、本体装置を再起 
動してください。 



な上で、インストールは完了です。 

引き続き、初期設定を行う必要があります。「4インストール後の設定」を参照し、設定を行ってくださ 

レ、。 
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Red Hat Enterprise Linux 4 インストール後に設定が必要な内容について記載します。 
•1^^下の流れに従い、設定を行ってください。 

「 Linux サービスセット」をご購入のお客様は、「4インストール後の設定」の設定完了後 、 「Linux 
サービスセット」に添付されている「初期設定および関連情報について」を参照してください。 



* 搭載メモリ容量が 16 GB 未満のシステムでも、プロセス毎のユーザースペースが大きレ、アプリケ 
ーションを実行する攝合など、システムの利用状況を考慮し、必要と判断した場合は 
kernel-hugemem パッケージをインストールしてください。 

例えば、搭載メモリ容量が 12 GB が上のシステムで、ワークロードによっては hugemem カーネ 
ルを利用することで劾率がよくなる場合がありまず。 

hugemem カーネルはプロセス毎に 4 GB の ユーザー スペース (ユーザが アプリケーションを実 
行する領域)をサポ ■ —卜します。 up 力 ■ ーネルおよび smp 力'ーネルがサポ ■ —卜するユ'—ザ'ースぺ 
ースは 3 GB です。 
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4.1 Red Hat Enterprise Linux の初期設定 

X Window System をインストールした場合、初回起動時にセットアップエージュントが起動します。 
な下の手順に従い、設定を行ってください。 


1. よにそ画面が表示されます。 [次ぺ W ] を押してください。 

2. ライセンス同意書が表示されます。ライセンス同意書をお読みになり、同意の上" はい、私はライ 

センス同意書に同意しますの" を選択し [次へ(の] を押してください。 


3. 日付と時刻の設定画面が表示されます。設定を確認後、 [次へ ( W ] を押してください。 


4. ディスプレイの設定画面が表示されます。設定を確認後、[次ぺ W ] を押してください。 


5. Red Hat ログインの設定画面が表示されます。 

"なぜ Red Hat ログインの登録及び入力が必要なのです 

か？" を選択し、 [次へ脚] を押してください。 



6 . 


登録する a 由の画面がま示されます。 "今回、を録を完 
了することができませんでした。次回に知らせてくださ 

い。 "を選択し [次へ的)] を押してください。 



7. システムユーザーの作成画面が表示されます。ユーザーを作成し、 [次へ ( W ] を押してください。 


8. 追加の CD 画面が表示されます。 [次へ (の] を押してください。 


9. セットアップ終了の画面が表示されます。 [次ぺ W ] を押してください。 



root ユーザでログインし、引き続き「4.2初期設定スクリプトの適用」の手順にお進みください。 
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4.2 初期設定スクリプトの適用 

初期設定スクリプトは、カーネルドライバの適用およびを定動作のためのを種設定を行います。システ 
ムをま定稼動させるため、な下の手順に従い、必ず初期設定スクリプトを適用してください。 

初期設定スクリプトの処理内容については、 「 README ( HTML )」 または 「 README (テキスト)」を参 
照してください。 


■作業に必要なもの 

• r EXPRESSBUILDERJ DVD 


ぺ〇 ヒント I 

な下の手順は、光ディスクドライブのマウント先を"/ media / cdrom " として説明しています。マ 
ウント先が異なる場合は、な下の手順を適宜読み替えて作業を行ってください。 

また、環境によっては光ディスクドライブが自動マウントされる場合があります。その場合はマ 
ウントの必要はありません。 

1. 光ディスクドライブに 「 EXPRESSBUILDERJDVD を挿入してください。 

2. な下のコマンドを実行し 、「 EXPRESSBUILDERJ DVD をマウントしてください。 

# mount /media/carom 


3. な下のコマンドを実行し、初期設をスクリプトを適用してください。 
# sh /media/cdrom/010/lnx/os/nec setup.sh 


4. な下のコマンドを実行し、光ディスクドライブから 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を取り出してくだ 
さい。 

# eject 


5. な下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。 
# reboot 


が上で、初期設定スクリプトの適用は完了です。 

引き続き、「4.3 kernel - hugemem について」の手順にお進みください。 
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4.3 kernel-hugememi こつし、て 

kernel-hugemem ノくッケージを追加インストールする場合の手順を説明します。 
x 86 環境では、 kernel - hugemem パッケージをインストールすることによって、 16 GB から最大 64 GB 
のメモリをすべて使用してシステムを稼動させることができます。 kernel-hugemem ノ'^ッケージを使用す 
るためには、が下の手順に従い、インストールしてください。 

ク^ め ヒント I 

カーネルの追加インストールを行う前に、必要なデータのノくックアップを取ることをお勧めし 
ます。 

hugemem カーネルはプロセス毎に 4 GB のユーザースペースをサポートします。メモリ空間 
の使用方法が変更となるため、メモリアクセスを頻繁に行うシステムでは大きなオーバーへッ 
ドが発生する場合がありますので、注意してください。 

Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合、最大物理 CPU と最大メモリ容量に制限がありま 
す。詳細はが下のウュブサイトをご確認ください。 
http :// www . nec . co . の/ iinux / linux - os/t redhat.ntml 


■作業に必要なもの 

• r EXPRESSBUILDERJ DVD 

• インストールディスク 

が下のレ、ずれかを準備してください。 

Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合 
「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( x 86) Install Disc 2」または 
「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( x 86) Install DVD 」 


Red Hat Enterprise Linux BS 4 の攝合 
「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( x 86) Install Disc 2」または 
「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( x 86) Install DVD 」 

A 包 ヒント I 

な下の手順は、光ディスクドライブのマウント先を" / media / cdrom " として説明しています。マ 
ウント先が異なる場合は、な下の手順を適宜読み替えて作業を行ってください。 

また、環境によっては光ディスクドライブが自動マウントされる場合があります。その場合はマ 
ウントの必要はありません。 

1 . 光ディスクドライブにインストールディスクを挿入してください。 

2 . な下のコマンドを実行し、インストールディスクをマウントしてください。 

# mount /media/carom 


3 -が下のコマンドを実行し、インストールディスクに格納されている 
kernel - hugemem -2.6.9-78. EL . i 686 .rpm をインストールしてください。 

# rpm -ivh /media/cdrom/RedHat/RPMS/kernel-huaemem- 2 .6. 9 - 78 .EL. 1686. rpm 


4. な下のコマンドを実行し、光ディスクドライブからインストールディスクを取り出してください。 
# eject 


5 . 光ディスクドライブに 「 EXPRESSBUILDERJDVD を挿入してください。 

6 . な下のコマンドを実行し 、「 EXPRESSBUILDERJ DVD をマウントしてください。 

# mount /media/carom 
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7- が下のコマンドを実行し、 kernel - hugemem の初期設定を行ってください。 

Red Hat Enterprise Linux AS 4 の攝合 

# sh /media/cdrom/010/lnx/os/RHAS4_x86/inst _hugemem_rhel4 _u7.sh 

Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合 

# sh /media/cdrom/010/lnx/os/RHES4_x86 / inst_hugemem_rhel4_u7.sh 


8 . な下のコマンドを実行し、光ディスクドライブから 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を取り出してくだ 
さい。 

# eject 


9. な下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。 
# reboot 


10. 再起動後、が下のコマンドを実行し、 kernel - hugemem (2.6.9-78. ELhugemem ) で起動している 

ことを確詔、してくだ'さい。 

# uname -r 
2.6.9-78.ELhugemem 


が上で、 kernel - hugemem パッケージのインストールは完了です。 

引き続き、「4.4アプリケーションのインストールについて」へお進みください。 
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4.4 アプリケーシヨンのインス!ルについて 

マニュアルセットアップおよび追加でアプリケーションをインストールする場合は、が下の項目を参照し、 
をアプリケーションのインストールを行ってください。 

4.4.1 ESMPRO/ServerAgent について 

ESMPRO/ServerAgent は、マネージャ機能を提供する ESMPRO/ServerManager とともに使 
用し、サーバの稼動監視、予防保守、障害監視機能を提供するアプリケーションです。 

ESMPRO/ServerAgent のインストールについては、 「ESMPRO/ServerAgent(Linux 版）イン 
ストレーションガイド」を参照してください。 

4.4.2 サーバ マネージメントドライバ (OpenIPMI ) について 

サーバマネージメントドライバ (OpenIPMI) は、 ESMPRO/ServerAgent を使用するために必要 
な、 Express 日800シリーズのハードウェアを監視•管巧するドライノくです。 

サーバマネージメントドライバ ( OpenIPMI ) のインストールについては、 

「 ESMPRO/ServerAgent(Linux 版）インストレーシヨンガイド」を参照してください。 


4.4.3 Universal RAID Utility について 

Universal RAID Utility は、 RAID コントローラの監視.管理を行うアプリケーションです。 RAID 
システム構成の場合は必ずインストールしてください。 

Universal RAID Utility のインストールおよび操作方'法、機能については、 「Universal RAID 
Utility Ver2.0 ユーザーズ ガイド」を参照してください。 

サポートする RAID コントローラについては「ユーザーズガイド」を参照してください。 

4.4.4 actlog について 

actlog は、システムに異常が発生した際の原因切り分けを支援するツールです。 
actlog のインストールおよび操作ホ法、機能については、 ractlog リリースノート」を参照してくださ 
い。 

actlog リリースノートの格納先： 

rEXPRESSBUILDERj DVD の/ 010/lnx/pp/actlog/release_note.* 
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kernel - largesmp / くッケージのインストール 


EM 64 T 環境で kernel ' largesmp パッケージが外をご使用の場合は、 kerneMargesmp パッケージをイン 
ストールすることによって、9個が上の論理 CPU がサポートされます。通常 Red Hat Enterprise Linux 4で 
は、インストール時に論理 CPU 数を判断し、 kerneMargesmp パッケージをインストールします。その攝合、 
kernel ' smp パッケージはインストールされません。 

Red Hat Enterprise Linux 4をインストール後に、システム構成を変更し論理 CPU が9個が上となり 
kerneMargesmp パッケージが必要となった場合、が下の手順に従い、 kerneHargesmp パッケージをイン 
ストールしてください。 

ぺ 〇ヒン H 

kerneMargesmp ノくッケージのインストールを巧う前に、必要なデータのノくックアップを取ることを 
お勧めします。 

kerneMargesmp パッケージの情報については、インストールディスクの1枚目に格納されている 
"/ RELEASE - NOTES - US - en . htmr (英語)の 「Kernel Notes 」 の項目をご確認ください。 


■作業に必要なもの 

• r EXPRESSBUILDERJ DVD 

• インストールディスク 

下のレ、ずれかを準備してください。 

Red Hat Enterprise Linux AS 4 の攝合 
「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( EM 64 T ) Install Disc 2」または 
「Red Hat Enterprise Linux AS 4.7 ( EM 64 T ) Install DVD 」 


Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合 
「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( EM 64 T ) Install Disc 2」または 
「Red Hat Enterprise Linux ES 4.7 ( EM 64 T ) Install DVD 」 


八 め ヒント I 

な下の手順は、光ディスクドライブのマウント先を"/ media / cdrom " として説明しています。マ 
ウント先が異なる場合は、な下の手順を適宜読み替えて作業を行ってください。 

また、環境によっては光ディスクドライブが自動マウントされる場合があります。その場合はマ 
ウントの必要はありません。 

1 . 光ディスクドライブにインストールディスクを挿入してください。 

2 . な下のコマンドを実行し、インストールディスクをマウントしてください。 

# mount /media/carom 


3 . が下のコマンドを実行し、インストールディスクに格納されている 
kernel - largesmp -2.6.9-78. EL . x 86_64 .rpm をインストールしてください。 

# rpm -ivh /me 过 la/cdrom/ 民 eciHat/ 民 PMS/ker 打 el-lai:gesmr>-2. 6 .9-78 . EL .x86 64 . rpm 
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4 . な下のコマンドを実行し、光ディスクドライブからインストールディスクを取り出してください。 

# eject 

5 . 光ディスクドライブに 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を挿入してください。 

6 . な下のコマンドを実行し、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD をマウントしてください。 

# mount /media/cdrom 

7-が下のコマンドを実行し、 kerneMargesmp をインストールしてください。 

Red Hat Enterprise Linux AS 4の攝合 

# sh /media/cdrom/010/lnx/os/RHAS4 EM64T/inst largesmp rhel4 u7.sh 

Red Hat Enterprise Linux BS 4 の場合 

# sh /media/cdrom/010/lnx/os/RHES4_EM64T/inst_largesmp_rhel4_u7.sh 


8 . な下のコマンドを実行し、光ディスクドライブから 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を取り出してくだ 

さレ立_ 

# eject 


9 . な 下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。 
# reboot 


10 . 再起動後、が下のコマンドを実行し、 kemeHargesmp (2.6.9-78. ELlargesmp ) で起動している 

ことを確認してください。 

# uname -r 
2.6.9-78.ELlargesmp 


が上で、 kerneMargesmp パッケージのインストールは完了です。 
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トラブルシユーテイング 


Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールする時に障害が発生した場合、な下に該当する項目がない 
か確認してください。該当する項目がある場合は、説明内容を確認の上、対•応を行ってください。 

メッセージ内をは、システムの構成により異なります。 


巧 

• Red Hat Enterprise Linux 4.7 な外のインストールディスクを使用し、マニュアルセットアップを実施できま 
すか？ 

吟いいえ。実施できません。 

必ず Red Hat Enterprise Linux 4.7 のインストールディスクを使用し、マニュアルセットアップを実 
施してください。 


巧 

* インストーラ起動時にカーネルの起動に失敗し、インストールできない。 

インストーラ起動時にカーネルパラメータ 「 usb - handoff 」 を付けなろ勺た場合、カーネルの起動に失 
敗しインストーラが起動しない場合があります。 


Red Hat Enterprise Linux 4のカーネルは、 USB デノくイスの初期化をカーネル起動プロセスの 
後半部分で行う仕様になっており、初期化の済んでいない USB デバイスカみの割り込みを処 a できず、 
不正な割り込みが発生していると半り断し、割り込み信号線を無効化する処理を行います。 

本装置では、標準搭載されている RAID コントローラと USB デバイスの割り込み信号線が共有され 
る仕様となっているため、 RAID コントローラうもの I / O 要求などが一切受け付けられなくなり、カーネ 
ルが起動できなくなります。カーネルパラメータ 「 usb - handoff 」 は、 USB デバイスの初期化をカーネル 
起動の初期段階で行うよう指示するもので、このパラメータを指定することにより本障害を回避できま 
す。 


与>「3.2インストール」の手順に従い、カーネルパラメータ 「 usb - handoff 」 を指定しインストーラを起動 
してください。 


巧 

* インストール時、ハードディスクを認識できない。 

原因としてな下のいずれかの項目に該当する可能性があります。 

• Red Hat Enterprise Linux 4.7 のインストールディスクを使用していない。 

• Red Hat Enterprise Linux 4.7 用のドライバディスクを使用していない。 

• ドライバディスクを使用せずにインストールを行っている。 

• 本体装置に添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD な外を使用し、ドラィバディスクを作成してい 
る。 

. RAID システム構成で論理ドライブを作成していない。 

与>「2.2.1インストールディスクについて」、「3インストール」を参照し正しい媒体.手順でインストール 
を行ってレ、るう々確認してください。また、 RAID システム構成で論理ドライブを作成していなレ、場合 
は 「 ユーザーズ ガィド」を参照し、論 a ドラィブの作成を行ってください。 

「 EXPRESSBUILDER 」 DVD で対応していないオプションボードについては、「増設オプションボ 
ードのドライバについて」を参照の上必要なドライバを入手してください。 
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ミ 

' 9一’インストール時、フロッピーディスクドライブの指定で" sda" を選択したが、エラーメッセージが表示される。 

インストール時に 0S が認識するフロッピーディスクドライブのデバイス《が" sda" と異なっている可 
能性があります。 

吟 他のデバイス《施制よリストの一番最後のデバイスを)を選択してください。 

巧 

■-インストール完了画面でシステムを再起動した時、な下のメッセージが表示されシステムが再起動できな 
い。 

メッ七ーン： “install exited abnormally -received 別 gnalll " 

説明： 本体装置の構成により、インストール完了後の再起動時にエラーが発生し、システムの再 

起動に失敗しています。 

与 > OS のインストールは正常に完了しているので、問題はありません。リセットト Ctrl>+<Alt>+<Delet い 
キーを押す)または電源を OFF / ON し、本体装置を再起動してください。 


巧 

初期設定スクリプトを適用していない時にカーネルの起動に失敗する。 

「4.2初期設定スクリプトの適用」の手順を実施していない場合、カーネルの起動に失敗する場合が 
あります。 

吟な下の手順に従い、作業を行ってください。 

(1) grub のカーネル選択画面で任意のカーネルを選択し、 < a > キーを押してください。 

(2) 。 • root = LABEL =/ rhgb quiet " の末尾にスペースを入れ、続いて" usb - handoff " を入力し 

< Enter > キーを押してください。 

(3) 選択したカーネルで起動しますので、「4.2初期設定スクリプトの適用」の手順へお進みください。 
「4.2初期設定スクリプトの適用」の手順完了後は、正常に起動できるようになります。 


巧 

初期設定スクリプト適用時、な下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する。 
メッセージ： "This Hardware is not supported ." 

" Exit ." 

説明： 本体装置に対応していない初期設定スクリプトを実行した場合に表示されます。 

な本体装置に添付されている 「 EXPRESSBUILDERjDVD が正しく挿入されていることを確認し、再 
度「4.2初期設定スクリプトの適用」の手順を実施してください。 
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さ 

—9—' ディスク増設後、インストールおよび起動ができない。 

インストール時に、複数の増設オプションボードなどにディスクを接続している場合、システム BIOS 
と Linux のディスク認識の仕組みの違いにより、ブートローダが正常にインストールできないことがあり 
ます。また、運用中のシステムに新たに増設オプションボードなどを接続した場合、システム BIOS のブ 
ートディスクの順序が変更され、ブートローダが起動できなくなることがあります。 

く>な下の手順に従い、システム BIOS でブートディスクを確認し、ブートディスクの変更またはブートデ 
ィスク への ブート ローダの インストールを行ってください。 

■ブートディスクの変更 

(1) 本体装置の電源を ON にしてください。 

(2) 「 NEC 」 のロゴが表示されている間に、 <F2> キーを押してください。 

(3) システム BIOS が表示されます。 

(4) "Boot" に カーソルを 移動して ください。 

(5) システムに接続されているディスクが一覧で表示されます。ブートするディスクを最上位にして 
ください。 

(6) "Exit" に カーソルを 移動して ください。 

(力 "Exit Saving Changes" を選択し、設定を保存してください。 

(8) 確認画面が表示されますので、 [ Yes ] を押し、システム BIOS を終了し、システムを再起動して 
ください。 

I み ゆ里 ま I 

装置により設定方法が異なる場合があります。「ユーザーズガイド」を参照し、ブートディスク 
の設定確認および変更を行ってください。 

■ブートロー ダ のインス!—ル先 

(1) インストール時に、ブートローダの設定画面において[ドライバ順の変更に)]を押してください。 

(2) システム BIOS で確認および変更したブートディスクを最上位にしてください。 

(3) [0 K 但)]を押してください。 

(4) インストールを継続してください。 
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さ 

9 'ディスク増設後、アプリケーションが実行できない。 

ディスク増設を行った場合、デバイスぶが変わりデバイスえを直接指定しているアプリケーションなど 
う;動作しなレにとがあります。 

吟ディスクのパーティション情報と現在のマウント状況を確認します。また、パーティションがマウントさ 
れてレ、る場合は、正しレ、デバイスぶでマウントされて V 、るか確認してください。 

マウントされていないパーティションがある場合は、一時的なマウントなどで、パーティションを確認の 
上、正しいマウントポイントにマウントされるよう変更してください。 

な下のいずれかのコマンドで、パーティション情報およびマウントポイントの情報が確認できます。 



巧 

* ディスク増設後、 swap パーティシヨンがマウントできない。 

ディスク増設を行った場合、デバイス《が変わり swap パーティションがマウントできなくなることがあ 
ります。 

ゆ里ち I 

swap パーティションをマウントするため、な下の手順を試みてください。ただし、すべてのケース 
で正常に動作するとは限りませんので、ご注意ください。 

また、な下の例は、 swap パーティションボ / dev / sda 2 から/ dev / s 加2に変わった場合を示していま 
す。運用中のシステムのデバイスぶと読み替えてください。 

りな下の手順に従い設定を変更してください。 

(1) な下のコマンドを実行し、 swap パーティションがマウントされているか確認してください。 

# swapon -S 


(2) パーティションがマウントされていない場合は、な下のコマンドを実行し、 swap パーティションの 
デバイスぶを確認してください。 


#fdisk -1 
デバイス ブート 

始点 

終点 

ブロック 

ID 

システム 

/dev/sdbl * 

1 

13 

104391 

83 

Linux 

/dev/s 过 b2 

14 

274 

2096482+ 

82 

Linux スワッフ 

/dev/s 过 b3 

275 

2210 

15550920 

83 

Linux 


(Linux スワップの行が swap パーテイシヨンです。） 


诚 / etc / fstab をエディタで開き、2列目が" swap " になってレ、る行を探し、1列目を (2) で調べたデバ 
イス《に修正してください。 

修正前 


LABEL 二 / 

/ 

ext3 

defaults 

1 1 

LABEL 二 / boot 

/boot 

ext3 

defaults 

1 2 

/aev/sda2 

swat) 

swap 

defaults 

0 0 


修正後 


LABEL 二 / 

/ 

ext3 

defaults 

1 1 

LABEL 二 / boot 

/boot 

ext3 

defaults 

1 2 

/dev/s 过 b2 

swao 

swap 

defaults 

0 0 


(4) な下のコマンドを実行しシステムを再起動してください。 
# reboot 
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巧 

9 , 

— kernel-hu 呂 emem または、 kerneMargesmp を追加インストールするとエラーが発生する。 

お客様が追加したドライバが"/ etc / modprobe . conf " に登録されている場合、追加したカーネルのド 
ライバは適用されません。 


吟 kernel-hugemem または、 kerneMargesmp でお客様が追加したドライノくをご使用になる場合は、 
カーネルバージョン 2.6.9-78.EL に対応したドライバが必要になります。 

カーネルの追加インストール後、システムを再起動する前に、別途用意したカーネルバージョン 
2.6.9-78.EL に対応したドライバを用いて起動に必要になるドライバの適用、および設定の変更を行 


つてください。 


起動に必要なドライバを適用していない場合、システムが起動できないことがあります。 


ベ〇 ヒント I 

その他のドライバについては、再起動後に適用することもできます。 

BTO な外の増設オプションボードのドライバについては NEC 8番街のウ卫ブサイトで公開してい 
ます。 

「増設オプションボードのドライバについて」を参照してください。 


巧 

— オプションの LAN ボードを増設して Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールすると本体装置の LAN 
ポートにケーブルを接続し ethO、ethl を有効にしてもネットワーク接続ができない。 

オプションの LAN ボードを搭載した場合、本体装置の LAN ボードに付与されるデバイスぶが変更 
される場合があります。 

吟本体装置の LAN ポートのデバイス《が変更されている場合、ケーブルの差し替え、またはネットワ 
ークの設定変更を行い、ネットワーク接続できることを確認してください。 


巧 

-•-Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールするとログファイルにな下のようなメッ七ージが記録される場 
合がある。 

ログファイル： /var/log/messages 

メッ七ーン； "sendmail[xxxx]: auxpropiunc error no mechanism available" 

説明： 初期設定のままでは sendmail が起動できないため表示されます。 

sendmail の設定を行うことで、このメッセージは表示されなくなります。 

吟システム運用上、問題ありません。 

sendmail を使用しない場合はな下のコマンドを実行し、 sendmail の自動起動を停止してくださ 

い。_ 

# chkconfia sendmail off 
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ミ. 

•- Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールするとログファイルにな下のようなメッ七ージが記録される場 
合がある。 

ログファイル： / var / log/messages 
/ var / log/dmesg 

メッ七 ージ； “ i 8042 . C : Warning ： Keylock active ." 

説明： このメッセージは、キーボードやマウスが USB 接続であり、 PS /2 で接続された機器がな 

いため、表示されます。接続されていない PS /2 のドライバを使わないことを通知していま 
す。 


与> システム運用上、問題ありません。 

カーネルオプションに" i 8042. noaux " を追加するとメッセージが抑制されます。 


巧 

.Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールするとログファイルにが下のようなメッセージが記録される場 
合がある。 

ログファイル： / var / log/messages 
/ var / log/dmesg 

メッセージ： " WARNING : NR_CPUS limit of 1 reached . Processor ignored ." 

説邸 このメッセージは、動カーネルが up カーネル時に、嫩理/論恐 CPU が複数ある場合 

に表示されます。複数の CPU を使用しないことを通知していますが 、 up カーネルは 
1 CPU 用のカーネルのため、動作に問題はありません。 

与> 複数の CPU を使用する場合は、起動カーネルを up カーネルな外のカーネルに変更してください。 


巧 

* Red Hat Enterprise Linux 4 (x86 のみ)をインストールするとログファイルにな下のようなメッセージが記 
録される場合がある。 

ログファイル： / var / log/messages 
/ var / log/dmesg 

メッセージ： "Warning only 4 GB will be used ." 

説明： このメッセージは、起動カーネルが up カーネル時に、認識できるメモリ容量が 4 GB 未満 

のため、表示されます。 

吟 4 GB ]^^上のメモリを使用する場合は、起動カーネルを up カーネルが外のカーネルに変更してくだ 
さい。 
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Linux サービスセットについて 


「Linux サービスセット」 は 、 Linux (ディストリビューション) と サポートサービス などを組み合わせ、 エンター プ 
ライズシステムで Linux をより を。して お使い レ、ただけ るようにする製品です。 

システムの運用性•信頼性向上とシステム管理者の負荷軽減の実現のために、下記のを種機能やサービス 
を提供しています。 

. 設定時や障害時の問題がみを支援するサポートサービス 
. 導入時の作業時間を大幅に削減する BTO インストール出荷 

• 出荷対象の全ての 0 S •サーバモデルで実機での動作評価を実施し、ちと、して運用していただける環 
境を提供 

. 製品出荷後に公開された新しいカーネルに ついても 評価情報•アップデート手順を提供 
• 障害の発生や予兆を早期に発見可能なサーバ稼動監視ツールを提供 

「 Linux サービスセット」の詳細については、が下のウュブサイトをご覧ください。 
http :// www . nec . co . ip / linux / unux - os / 


Linux をよりま心して使っていただくために、 rLinux サービスセット」の購入をお勧めいたします。 
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